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सं . 1611] 
No. 1611] 


आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 12 अप्रैल, 2019 


का . आ . 1803( अ). - केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक 
नियंत्रणाधीन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों , जिसके 80 % से अधिक अधिकारियों और 
कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए 
प्रयोग) नियम 1976 ( यथा संशोधित 1987) के नियम -10 के उपनियम ( 4) के अंतर्गत अधिसूचित करती है : 


1. कार्यपालक अभियंता, विद्युत मंडल -18, केलोनिवि , आई. पी . भवन, नई दिल्ली 
2. कार्यपालक अभियंता, बाहरी दिल्ली मंडल , केलोनिवि, आई एन ए कॉलोनी, केंद्रीय भंडार के पीछे, नई 

दिल्ली 
3. अधीक्षण अभियंता, इंदौर केंद्रीय परिमंडल , केलोनिवि , सी जी ओ भवन, प्रथम तल बी -विंग , इंदौर (म.प्र. ) 
4. मुख्य अभियंता (द. अं. VI), केलोनिवि, सी . जी . ओ. कॉम्प्लेक्स , 4वा मंजिल , प्लाट सं . बी -II, औद्योगिक 

एस्टेट , विजयवाडा 
5. कार्यपालक अभियंता , आई. एन . ए. प्रोजेक्ट मंडल, केलोनिवि, आई. एन . ए., नई दिल्ली - 110023 
6. कार्यपालक अभियंता, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परियोजना मंडल , केलोनिवि, आयुर्विज्ञान 

नगर , अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली - 110049 
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7 . मुख्य परियोजना प्रबंधक , आई . आई. टी . रुड़की परियोजना अंचल , केलोनिवि , रूड़की 
8. कार्यपालक अभियंता, आई. आई.टी . रूड़की परियोजना मंडल -I, केलोनिवि , रूड़की 
9. कार्यपालक अभियंता, आई. आई. टी . रूड़की परियोजना मंडल -II, केलोनिवि, रूड़की 
10. कार्यपालक अभियंता , आई. आई.टी . रूड़की परियोजना ( वै.) मंडल, केलोनिवि , रूड़की 
11. अधीक्षण अभियंता , दिल्ली केंद्रीय परिमंडल- XI , केलोनिवि , पुष्पा भवन , नई दिल्ली - 110062 
12. उप महानिदेशक (ई- शासन), 209 - ए, केलोनिवि , निर्माण भवन , नई दिल्ली-110011 
13. मुख्य परियोजना प्रबंधक, आई. आई. टी . जोधपुर परियोजना अंचल , केलोनिवि, जोधपुर निर्माण भवन , 

3- वेस्ट पटेल नगर , सर्किट हाउस रोड , जोधपुर - 342011 
14. कार्यपालक अभियंता ,निर्माण मंडल -XIV , ईस्ट ब्लॉक-IV , लेवल-II, केलोनिवि , आर .के. पुरम , नई दिल्ली 

110066 
15. कार्यपालक अभियंता , गुड़गांव केंद्रीय मंडल , केलोनिवि , कादरपुर , गुड़गांव 
16. कार्यपालक अभियंता, एफ - मंडल, केलोनिवि , कमरा सं. - 558, कृषि भवन , नई दिल्ली-110001 


[ फा .सं. ई-11017 /5/ 2013 - हिन्दी ] 

नंदिता गुप्ता , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 12th April, 2019 


S . O . 1803 ( E ). — In pursuance of Sub - rule (4 ) of Rule 10 of Official Language (Use for official purpose of the 
Union ) Rules, 1976 , the Central Government hereby notifies the following offices of the Central Public Works 
Department, Ministry of Housing & Urban Affairs , where more than 80 % of officers/ employees have attained working 
knowledge of Hindi : 


1 . Executive Engineer, Electrical Division-18 , CPWD, I. P. Bhawan, New Delhi 
2 . Executive Engineer, Outer Delhi Division , CPWD, INA Colony, Behind the Kendriya Bhandar , New 

Delhi . 
3 . Superintending Engineer, Indore Central Circle , CPWD, CGO Bhawan , First Floor, ‘ B ’- Wing, Indore 

( M . P) 
4 . Chief Engineer (SZ -VI), CPWD , CGO Complex , 4th Floor, Plot No. B - 2 Industrial Estate , Vijayawada 
5 . Executive Engineer, I.N . A ., Project Division , CPWD , I.N . A ., New Delhi- 110023 
6 . Executive Engineer, AIIMS Project Division, CPWD, Ayurvigyan Nagar , August Kranti Marg, New 

Delhi- 110049 
7 . Chief ProjectManager IIT, Roorkee Project Zone, CPWD , Roorkee 
8 . Executive Engineer, IIT , Roorkee Project Division-I, CPWD, Roorkee 
9 . Executive Engineer, IIT , Roorkee Project Division - II, CPWD, Roorkee 
10 . Executive Engineer, IIT, Roorkee Project Electrical Division , CPWD , Roorkee 
11. Superintending Engineer, Delhi Central Circle - XI, CPWD, Pushpa Bhawan, New Delhi - 110062 
12. Deputy Director General ( E- governance), 209- A, CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi - 110011 
13 . Chief Project Manager, IIT Jodhpur Project Zone, CPWD , Jodhpur Nirman Bhawan , 3 -West Patel Nagar, 

Circuit House Road , Jodhpur - 342011 
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14 . Executive Engineer Construction Division - XIV , East Block - IV , Level- II, CPWD , R . K . Puram , New 

Delhi- 110066 
15 . Executive Engineer, Gurgaon Central Division , CPWD, Kaderpur, Gurgaon 
16 . Executive Engineer, F - Division , CPWD , Room No.- 558 , Krishi Bhawan , New Delhi - 110001 


[F .No. E - 11017 /5/2013 -Hindi] 


NANDITA GUPTA , Jt. Secy . 
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